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eeeUNITED STATES SENATE 

Biggest Party Representation Ever 

Republican Party: 41st Congress, 1869—1891: 61 Senators, 82.43% of Senate 

Lowest Party Representation Ever 

Democratic Party: 41% Congress, 1869—1871: 11 Senators, 14.86% of Senate 

Lowest Representation Difference Ever 47th Congress, 1881—1888: (37 Democrats, 37 Republicans) 
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Graph 2: Senate Control (1867-2007) ElDemocrats 
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eeeUNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES 
Biggest Party Representation Ever 


Democratic Party: 75th Congress, 1937—1939: (833 Representatives, 76.55% of the House) 


Lowest Party Representation Ever 


Republican Party: 75th Congress, 1937—1939: (89 Representatives, 20.46% of the House) 
Lowest Representation Difference Ever 72:14 Congress, 1981—1988: (216 Democrats, 218 Republicans) 
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Graph 4: House Control (1867-2007) 
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Graph 5: U.S. Congress Control (1867-2007) Democrats 
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Graph 6: Members' Evolution —4— Senate 
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Graph 7: State Legislatures Democrats 
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